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Drucksache 1371 


Antrag 

der Fraktion der SPD 


betr. Nachwahl eines deutschen Mitgliedes des Eu- 
ropäischen Parlaments 


Der Bundestag wolle beschließen: 

Anstelle des ausgeschiedenen Abgeordneten Dr. Ratzel wird 
als deutsches Mitglied des Europäischen Parlaments der Abge- 
ordnete Berkhan gewählt. 

Bonn, den 10. November 1959 

Ollenhauer und Fraktion 
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